ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 449 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΕΝ- 


2ΆΟΗίΟΠ ΡΕΝΤΟΝίυΜ. 1 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΑΝΤΕΟ 
ΙΟϋΙΝΕ ΑΟΤίνΕ 5ΤΕΗΙίΙ8ΕΗ. . 2 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΑΝΤΕΟ 
ΡΑΗΜ ΡίίΙΙϋ 5. 3 


24 Ιουνίου . 1993 


Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΑΟΙί- 
ίΟΟΙϋ ΒΑ8ΑΝΤ. .. 4 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου 80Κ- 
ΒΕΝΑ. 5 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΑΟΙί- 

ι_οι_ ρι_υδ . ........ 6 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου 
ΒΒΙίίΟ ΕΝϋ ΒΑΟ . 7 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. 1132 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00106 (1) 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΕΝΖΑΟΗίΟΒ ΡΕΝΤΟΝΙΙΙΜ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ 30/23.3.93, αποφασίζουμε: 
Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΒΕΝΖΑΟΗίΟΒ ΡΕΝΤΟΝΙΙΙΜ με τα κατωτέρω στοιχεία: 

Μορφή-Περιεκτικότητα Υγρή. Περιεκτικότητα (συσκευασία): α) Δοχεία 25 κιλών & 

β) βαρέλια 200 κιλών 


Δικαιούχος 
Παρασκευαστής 
Συσκευαστής 
Υπεύθ. κυκλοφορίας 


ΡΕΝΤΑΟΟΝ ΟΗΕΜΙΟΑί ϋΜΙΤΕϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΡΕΝΤΑΟΟΝ ΟΗΕΜΙΟΑί ίΙΜΙΤΕϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΡΕΝΤΑΘΟΝ ΟΗΕΜΙΟΑί ίΙΜΙΤΕϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
I. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ - θ. ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ Ο.Ε.» 


Σύνθεση: % 

Α 50% ΥΥΑΤΕΠ ΟΡ ΑίΚΥί-ϋΙΜΕΤΗΥί-ΒΕΝΖΥί ΑΜΜΟΝΙίΙΜ ΟΗίΟΠΙϋΕ 
ΑίΚΥί - ΑΡΡΠΟΧ. 70% 0 12 Η 25 
ΑΡΡΠΟΧ. 30% Ο^Η;*, 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Απολυμαντικές - Αλγιοκτόνες 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σε πισίνες κολύμβησης για την καταπολέμηση άλγεων (πρασινίλα) 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όπως περιγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 


Επισήμανση: . .. 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται νααναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του εγκεκριμένου φύλλου οδηγιών. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

ΒΕΝΖΑΟΗΙΟΒ - ΡΕΝΤΟΝΙΙΙΜ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ 


ΒΕΝΖΑΟΗΙ.ΟΒ - ΡΕΝΤΟΝΙΙΙΜ: ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΕΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΛΑ) 

Το προϊόν είναι ασυμβίβαστο με ανιονικά απορρυπαντικά και σάπωνες 
ΣΥΝΘΕΣΗ: κατιονικό τασιενεργό: 30% και περισσότερο 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Αρχική δόση: Κατά την πρώτη χρήση του αλγεοκτόνου στην πισίνα προσθέτουμε 1 κιλό αλγεοκτόνου (ΒβπζαοΜΙοΓ— 
Ρβηΐοηίυιπ) ανά 100 Μ3 νερού. 

Συντήρηση: Μία φορά την εβδομάδα προσθέτουμε 300 γραμμάρια αλγεοκτόνου (ΒθηζεοΐΊΐΟΓ-ΡθηΙοηίυππ) ανά 100 
Μ3 νερού. 

* Η ποσότητα κατά την συντήρηση αυξάνει κατά 10%-20% όταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή 
και ο αριθμός των λουσμένων μεγάλος. 


ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 
προκαλεί εγκαύματα 


Β34 

Η36 

Β38 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

8-37* Κατά την χρήση να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά 

8-40* Σε περίπτωση απόχυσης χρησιμοποιήστε χώμα ή άμμο για να απορροφηθεί και μεταφέρετε σε ασφαλές μέρος 
8-27* Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που επιμολύνθηκαν με το υγρό 
3-2* Κρατάτε την συσκευασία μαρκυά από παιδιά 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 


3-26* Σε επαφή με τα μάτια ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Τηλ. κέντρο δηλητηριά¬ 
σεων (01)7793777 

8-28* Σε επαφή με το δέρμα ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό 

8-46* Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε διάλυμα κοινού σάπωνος ή γάλα και ζητήστε αμέσως την συμβουλή ιατρού. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: «I. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ» 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ - θ. ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ Ο.Ε. 

Σοφιανού 7 και Καλλιρόης 88, Μακρυγιάννη 
Τηλ. 9219370 

Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ........ 




Αριθ. 1238 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00107 (2) 

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΑΝΤΕΟ ΙΟϋΙΝΕ ΑΟΤΙΝ/Ε 3ΤΕΒΙΙ.Ι3ΕΗ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

• 1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του ΕΣΕ αρ. Γ-26/23.3.93 του Στ' Τμήματος, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΑΝΤΕΟ ΙΟϋΙΝΕ ΑΟΤΙΝ/Ε δΤΕΒΙϋδΕΒ με τα κατωτέρω στοι¬ 
χεία: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣίΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μορφή-Περιεκτικότητα 
Δικαιούχος 
Παρασκευαστής 
Συσκευαστής 
Υπεύθ. κυκλοφορίας 


Υγρή. Δοχείο 5 λίτρων & 25 λίτρων 
ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί. Ι_Τϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ ΕΤϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΕΤϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 
Δ.ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ 


Σύνθεση: % νν/νν 

ΙΟϋΙΝΕ ΡΒΙΙ_1_3 3.9 

ΕΤΗΟΧΥίΑΤΕΟ ΕΑΝΟϋΝ (75 ΜΟΕΕ) 2.8 

Ι50ΡΒΟΡΑΝΟΙ. 0.88 

ΑΕΟΟΗΟί- ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ ΟΟΝϋΕΝδΑΤΕ 9.8 

ΝΟΝΥΡΗΕΝΟΙ. ΕΤΗΟΧΥΕΑΤΕ (12 ΜΟΕΕ) 9.8 

ΡΗΟ5ΡΗΟΒΙ0 ΑΟΙϋ 81% 14.8 

δυι,ρυΒίο ΑΟίϋ 71% ιο.ο 

1Λ/ΑΤΕΒ ΤΟ 100 


Ιδιότητες 

Πεδίο εφαμρογής 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις 


Απολυμαντικές 

Απολύμανση επιφανειών, χώρων, συσκευών & λοιπών αντικειμένων 
Όπως περιγράφονται στο φύλλο οδηγιών - επισήμανση που επισυνάπτεται στην πα¬ 
ρούσα. 


Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. 

Πληροφοριακά στοιχεία Ως το συνημμένο φύλλο οδηγιών - επισήμανση 


Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 21 ΜαΤου 1991 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

ΑΝΤΕΟ ΙΟϋΙΝΕ ΑΟΤίνΕ δΤΕΒΙϋΖΕΒ 

ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΙΝΕΙ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Αιθοξυλιωμένη εννεανυλική αλκοόλη 
Ιώδιο 

Φωσφορικό οξύ 
θεϊικό οξύ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ι 

- Είναι εξαιρετικά δραστικό εναντίον ενός ευρέος φάσματος ιών, βακτηρίων και μυκήτων. 

Καταπολεμά αποτελεσματικά τους ιούς τους αφθώδους πυρετού, της φυσσαλιώδους νόσου των χοίρων, της πα- 
νώλους των ορνίθων, της φυματίωσης, του άνθρακα, της λοιμώδους πλευροπνευμονίας, της βρουκέλλωσης και της 
λύσσας. 

- Είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους εκτροφής όλων των ζώων. . * 

- Απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες, κτιρίων και εγκαταστάσεων, κοινά και χειρουργικά εργαλεία, εξοπλισμούς μονά¬ 
δων εκτροφής ζώων, ιχθυοτροφεία, εργοστάσια παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων και γαλακτοκομικήν 
προϊόντων καθώς και συστήματα ύδρευσης. 

- Είναι αποτελεσματικό τόσο σε σκληρό όσο και σε μαλακό νερό. 

- Είναι σταθερό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες εργασίας. Κατά την φύλαξη παραμένει σταθερό επί 3 τουλάχι 7 
στον χρόνια. 

- Είναι ασφαλές. Αποικοδομείται βιολογικά. 

- Δεν βάφει ούτε λεκιάζει. 

ΔΡΑΣΗ 

Απολυμαντική δράση γιά εκρίζωση Λοιμωδών Νοσημάτων 
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ΝΟΣΟΣ 

ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ 

Αφθώδης Πυρετός 

1:250 

Φυσσαλιώδης Νόσος των Χοίρων 

1:300 

Ψευδοπανώλης, Πανώλης Ορνίθων 

1:110 

Άνθρακας, Βρουκέλλωση, Μάλη 

1:180 

Λοιμώδης Πλευροπνευμονία 

1:180 

Φυματίωση 

1:30 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οχημάτων (μέσα - έξω), μηχανημάτων παστερίωσης γάλακτος, σωληνώ¬ 
σεων και εξοπλισμού εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Ψεκάστε με διάλυμα ΙΟϋΙΝΕ 1:400 μέρη νερού τα πατώματα και τους τοίχους σε ύψος 0,5 μ. Με το ίδιο διάλυμα 
ψεκάστε και τα μηχανήματα. 

Τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 6 ώρες και αφού ξεπλυθούν καλά με άφθονο νερό. 

2. Απολύμανση υποδημάτων προσωπικού σε μονάδες 

Γεμίστε μια φορά την εβδομάδα με διάλυμα ΙΟΟΙΝΕ 1:20 μέρη νερού. 

3. Απολύμανση εξοπλισμού μονάδων εκτροφής ζώων (ποτιστρών, τάγιστρών, κλουβιών, κ.λπ.) εκκολαπτικών μηχα¬ 
νών, χειρουργικών εργαλείων. 

Ψεκάστε με διάλυμα σε αραίωση 1:600. Αν τα ακτικείμενα είναι μικρά μπορούν να εμβαπτισθούν στο διάλυμα. Ξε¬ 
πλένετε με άφθονο νερό και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά. 

Το ίδιο ισχύει και τα χειρουργικά εργαλεία. 

4. Απολύμανσή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εργοστασίων παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. 

Ψεκάστε με διάλυμα 1:500 τα πατώματα, τους τοίχους, όπως αναφέρουμε πιο πάνω. 

Περάστε με ένα σφουγγάρι όλες τις επιφάνειες των πάγκων και των δοχείων, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και μπο¬ 
ρείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά. 

5. Απολύμανση συστημάτων ύδρευσης σε μονάδες εκτροφής ζώων. 

Αδειάστε το σύστημα. Γεμίστε το με διάλυμα 1:2500, Αφήστε το για 12 ώρες. Αδειάστε το σύστημα. Επαναλάβατε 
το ξέπλυμα για άλλες δυό φορές και μετά είναι έτοιμο προς χρήση. 

6. Απολύμανση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ιχθυοτροφείων 

Αραίωση 1:50. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι τοξικό στα ψάρια. Μη χρησιμοποιείτε το ΙΟΟΙΝΕ για απολύμανση αυγών ψαριών. 

7. Για άλλες χρήσεις και αναλογίες αραιώσεων επικοινωνήσατε με τον κατασκευαστή. 

Μη χρησιμοποιείτε για το διάλυμα νερό θερμοκρασίας άνω των 43“ 0(100Τ) 

Μετά την χρήση το δοχείο πρέπει να καταστρέφεται. 

Κατά την παρασκευή του διαλύματος πρέπει να προστίθεται πάντα το προϊόν στο νερό και όχι το αντίθετο. 
Φυλάξτε το δοχείο κλειστό, όταν δεν χρησιμοποιείται, σε δροσερό μέρος 
Μη χρησιμοποιείτε σκεύη από αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου. 

Φυλάξτε το μαρκιά από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 


ΙΟΟΙΝΕ ΑΟΤίνΕ δΤΕΒΙϋΖΕΒ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 

Μακριά από τα παιδιά 

Μην το ανακατεύετε με άλλες χημικές ουσίες (αλκάλια, υποχλωριώδη ι 
, και αμμωνιακά σκευάσματα) ■ 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρική συμβουλή. | 

■ ' ϊ 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 

ί 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γά¬ 
ντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου 


. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 7793777 
Συσκευασία: δοχεία πολυαιθυλενίου 5 λίτρων και 25 λίτρων 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 

ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΙΤΩ., \Λ/ίηάάεπη Βθ3ά, ΟάίΙΙοη ΙηάυεΙπαΙ Ε$ί3ΐβ, δυάόυΓγ, δυίίοΙΚ, 0010 6Χϋ, ΕΝΟΙΑΝΟ 


Β 36/38 
δ 2 
δ 14 

δ 26 


δ 28 

Αιθοξυλιωμένη εννεαλυκή 
αλκοόλη δ 36/37/39 

Ιώδιο, Φωσφορικό οξύ, 
θείικό οξύ 


0 -. 



ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ: 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, Τατοΐου 102, Βαρυμπόπη 13671, Αχαρναϊ 
τηλ.: 8079709, 8079668, ΡΑΧ: 8079668, ΤΙΧ 220773 ΩΡΗ ΟΗ 
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΦ: 

-♦- 

Αριθ. 1239 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00108 ( 3 ) 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΑΝΤΕΟ ΡΑΒΜ ΡΕΙΙΙΩ 8. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του ΕΣΕ αρ. Γ-28/23.3.93 του Στ' Τμήματος, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΑΝΤΕΟ ΡΑΒΜ Ρί-ΙΙΙΡ 8 με τα κατωτέρω στοιχεία: 


Μορφή-Περιεκτικότητα 

Υγρή. Δοχείο 5 λίτρων & 25 λίτρων 

Δικαιούχος 

: ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 1_ΤΩ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Παρασκευαστής 

: ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΙΤϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Συσκευαστής 

: ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ 1_Τϋ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Υπεύθ. κυκλοφορίας 

: Δ. ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ 


Σύνθεση: % νν/νν 



ΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙϋ 80% 


31-24.8 

ΗΙΟΗ ΒΟΙϋΝΘ ΤΑΒ ΑΟΙϋ 

- 

40 

ϋΟΟΕΟΥί. ΒΕΝΖΕΝΕ 81Μ.ΡΗΟΝΙΟ ΑΟΙϋ 

24 : 

40/42% ΜΕΤΑ 0ΒΕ3ΟΙ. 


5-2-2.10 



100 · 


Ιδιότητες 

Πεδίο εφαρμογής 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις 


Απολυμαντικές - Ιοκτόνες 

Για την απολύμανση χώρων όπως θάλαμους, σταύλους, πτηνοτροφεία κ.λπ. 
Όπως αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών — επισήμανση που επισυνάπτεται στην πα¬ 
ρούσα. 


Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - - 

Πληροφοριακά στοιχεία Ως το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση 


Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. * 


Αθήνα, 21 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

ΑΝΤΕΟ ΡΑΒΜ ΡΟΛΩ δ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΙΟΚΤΟΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: , 

Οξεικό οξύ, απόσταγμα λιθανθρακόπισσας ϋψηλού σ.ζ., δωδεκυλοβενζυλο σουλφονικό οξύ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

- Είναι δραστικό εναντίον ενός ευρέος φάσματος ιών, βακτηρίων και μυκήτων. 

- Είναι ειδικά επινοημένο και παρασκευασμένο για χρήση σε χώρους εκτροφής όλων των ζώων. 

- Δρα γρήγορα ακόμη και σε συνθήκες βαρειάς οργανικής ρύπανσης. 

- Είναι αποτελεσματικό τόσο σε αλμυρό όσο και σε σκληρό νερό, σε όλες τις θερμοκρασίες εργασίας. 

- Είναι σταθερό για απεριόριστο χρόνο στη φύλαξη τόσο συμπυκνωμένο όσο και αραιωμένο. 

1 Η υψηλή περιεκτικότητά του σε επιφανειακά δραστικές ουσίες εξασφαλίζει καθαρισμό, διαβροχή και διείσδυση 
ακόμη και σε δύσκολα σημεία. 

- Είναι ασφαλές. Αποικοδομείται βιολογικά. 

- Είναι κατάλληλο γιά χρήση για όλους τους τύπους ψεκαστικών μηχανημάτων. 

- Είναι οικονομικό γιατί είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο και αποδεδειγμένα δραστικό σε χαμηλές αραιώσεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ] 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

1.1. Άμεοη προφύλαξη 

Τελική απολύμανση του χώρου προ της εισόδου των ζώων (σύστημα όλα μέσα - όλα έξω) 

Συνιστώμενη αραίωση: 1:400 μέρη νερού 

Εφαρμογή: 300 γπΙ διαλύματος για κάθε μ2 επιφάνειας. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα ψεκάστε όλες τις 
επιφάνειες τους προς απολύμανση χώρου. Αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες το χώρο να στεγνώσει πριν επανεισά¬ 
γετε τα ζώα ή τα πτηνά. 

Απολύμανση μεμονομένων υποστέγων ή θαλάμων σταύλών και πτηνοτροφείων. 

Συνιστώμενη αραίωση: 1:400 μέρη νερού. 

Εφαρμογή: 300 γπΙ διαλύματος για κάθε μ2 επιφάνειας. 

Αδειάστε τους χώρους που θα απολυμανθούν. Μετά από επιμελημένη καθαριότητα, ψεκάστε όλες τις επιφά¬ 
νειες πολύ καλά και αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες να στεγνώσουν προ της επανεισόδου ζώων ή πτηνών. 

1.2. Συνεχής προστασία 

Συνιστώμενη αραίωση: 1:100 μέρη νερού . 

1.3. Δημιουργία ψεκαστικού νέφους 

Μετά την απολύμανση, προ της εισόδου νέας παρτίδας ζώων ή πτηνών. 

Συνιστώμενη αραίωση: 1:100 μέρη νερού 

Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε μηχανικό ή θερμικό μηχάνημα δημιουργίας νέφους και ποσότητα ενός λίτρου διαλύ¬ 
ματος για 50 μ3 χώρου. 

1.4. Λουτρά για απολύμανση τροχών και λουτρά εμβάπτισης 
Συνιστώμενη αραίωση: 1:100 μέρη νερού 
Εφαρμογή: γεμίστε με διάλυμα κάθε εβδομάδα. 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 


ΝΟΣΟΣ 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ 

Ανθρακας 

1:115 

Βρουκέλλωση 

1:115 

Λοιμώδης Πλευροπνευμονία Βοοειδών 

1:115 

Μάλη 

ί 1:115 

Πανώλης Ορνίθων 

1:200 

Ψευδοπανώλης 

1:200 

Φυματίωση 

1:50 

Φυσσαλιώδης Νόσος Χοίρων 

1:200 

Αφθώδης Πυρετός 

1:700 



ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 


ΑΝΤΕΟ ΡΑΗΜ ΡΙ_ϋΙ0 3 
Ρ34 Προξενεί εγκαύματα 

Π41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών 

Η20/21 /22 Βλαβερό όταν εισπνέεται σε επαφή με το δέρμα και περιπτώσεις κατα- 

πόσης 

32 Μακρύά από παιδιά 

313 Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 

326 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνατε αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή 

328 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνατε αμέσως με άφθονο νερό 

336/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκ. προ- 
στασ. ματιών 


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 7793777 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχεία πολυαιθυλενίου τύπου ΒΡΗΟ5502ΧΑ 5 λίτρων και 25 λίτρων. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ΑΝΤΕΟ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. Ι_Τ0., ννίηάάβΓΠ Ρθ3ά, ΟάίΙΙοπ ΙπάυδΙπβΙ Εδΐ3ΐβ, 5υάόυι-γ, 5υίίοΙΚ, 0010 
6X0, ΕΝΟίΑΝΟ 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ: 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, Τατοίου 102, Βαρυμπόπη 13671, Αχαρναΐ . 
τηλ.: 8079709, 8079668, ΡΑΧ: 8079668, ΤΙ.Χ: 220773 ΟΡΗ ΟΒ 
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΦ: 

- 4 -- 


Αριθ. 1730 Κωδ. Πρ,: ΑΠ-00110 (4) 

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΑΟΙΙ.Ι.ΟΟΙΟ ΒΑ3ΑΝΤ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-33/6.4.93, αποφασίζουμε: 
Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΒΑΟΙΙ_Ι_ΟΟΙϋ ΒΑ3ΑΝΤ με τα κατωτέρω στοιχεία: 


Μορφή-Περιεκτικότητα 
Περιεκτικότητα (συσκευασία) 

Δικαιούχος 
Παρασκευαστής 
Συσκευαστής 
Υπεύθ. κυκλοφορίας 


ΥΓΡΗ 

α) ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ ΤΩΝ 20 γπΙ, 
β) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 
ΒΟΟΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΟΟΕ ΟΗΕΜΙΕ ΟΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΟΟΕ ΟΗΕΜΙΕ ΟΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΡΗΑΒΜΑ ΟΗΕΜΙΕ - Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ 


Σύνθεση:% 

ΒΕΝΖΑΙ_ΚΟΝΐυΜΟΗΙ_ΟΒΙΟΕ 
ΘΙ_υΤΑΒΟΙΑΙ_ΟΕΗΥΟΕ 
ΟΙΟΕΟΥ1_ΟΙΜΕΤΗΥΙ_ΑΜΜΟΝΐυΜΟΗΙ_ΟΒΙΟΕ 
1 Η-ΒΕΝΖΟΤΒΙΑΖΟΙ.Ε 
ΡΑΤΑΙ.ΟΟΗΟΙ.ΡΟΙ.ΥΟΙ-ΥΚΟΙ.ΕΤΗΕΒ-12 ΕΟ 
Ι80ΤΒΙΟΕΟΑΝΟΙ.ΕΤΗΟΧΥΙΑΤΕ-7 ΕΟ 
ΟΙΤΒΙΟ ΑΟΙΟ 

ΡΕΒΡΙΙΜΕ ΕυθΑΙ_ΥΡΤυδ-ΡΙ.θννΕΒ ϋ 60468 
1Λ/ΑΤΕΒ Αϋ 


3.00 

5.00 

3.00 

0.10 

3.38 

3.75 

0.20 

0.25 

100 


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Απολυμαντικές 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γία την απολύμανση καθαρισμό επιφανειών 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 


Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρΓ 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΒΑΟΐυ,ΟΟΙϋ ΒΑ5ΑΝΤ = ΚΟΗΒδΟϋΝ ΡΡ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤ1ΚΟ Επιφάνειας - Συμπύκνωμα 

Φακελλίσκοι των 20 γπΙ 
Πλαστικά δοχεία 511 

Ταχεία απολύμανση συνδιαζόμενη με ισχυρή απορρυπαντική ιδιότητα. 

Βακτηριοκτόνο, μηκυτοκτόνο, φυματιοκτόνο (ΤΒ), ιοκτόνο (Αδρανοποίήση ΗΒν, Ηΐν) και αδρανοποίηση ιών ΒΟΤΑ. 
Για ασφαλή δόση σε κουβάδες 
1 φακελλίσκος των 20γτιΙ οε 811 νερού = 0,25% 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100ς|Γ πυκνού διαλύμματος περιέχουν: 

ΘΙυΐ 3 Γ 3 ΐ 10ς, ΒβηζοΙΚοηίυπποΙηΙοπάβ 6 ς, ΟίάθογΙάβπίθίΙιγΙβηΊπιοηίυΓη - οάΐοπάε 69 , ηοηίοηίο άβΙβΓςβηίε, οοσοδίοη ίηΐιίόί- 
ΐΟΓδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ: Απολύμανση / καθαρισμό επιφανειών νοσοκομείων, κλινικών, εργαστηρίων, Ιατρείων Βιομη¬ 
χανιών, εξοπλισμού και ειδικά αυτών υψηλού κινδύνου. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απολύμανση και ταυτόχρονος καθαρισμός επιφανειών (Νοσοκομείων κ.λπ.) υψηλής 
προστασίας (Αδρανοποίηση ΗΒν, Ηΐν) 0,25% - 1 ώρα __ 

0,5% -15 λεπτά 


ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Β20/21/22 - Ν’ αποφεύγεται η εισπνοή, η κατάποση και η επαφή με το δέρμα. 
Β36/37/38 - Ερεθίζει μάτια, αναπνευστικό και δέρμα. 

Η43 - Πιθανή ευαισθητοποίηση του δέρματος. 

826 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε 



τρό. 

836/37 - Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γανπών. 


ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 


♦ 


Αριθ. 1731 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00111 

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου 50ΚΒΕΝΑ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-34/6.4.93, αποφασίζουμε: 
Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: 30ΚΒΕΝΑ με τα κατωτέρω στοιχεία: 


Μορφή-Περιεκτικότητα 
Περιεκτικότητα (συσκευασία) 

Δικαιούχος 
Παρασκευαστής 
Συσκευαστής 
Υπεύθ. κυκλοφορίας 


ΥΓΡΗ 

α) ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ ΤΩΝ 40ητΙ, 
β) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 
ΒΟϋΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΟϋΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΟΟΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΡΗΑΒΜΑ ΟΗΕΜΙΕ - Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ 


Σύνθεση:% 

ΡΑΤΤΥΑ0Ι0Ε8ΤΕΒ 
ΒΕΝΖΑΙ_ΚΟΝΙΙΙΜΟΗ1_ΟΒΙΟΕ 
2-ΡΒΟΒΑΝΟΙ.Ε 

ΡΕΤΤΎΑΙΌΟΗΟΙ-ΡΟΙ-ΥΘ1-ΥΟΟΙ-ΕΤΗΕΒ 12 ΕΟ, 0 13 
δΟΟΙϋΜΜΕΤΑδΙϋΟΑΤΕ 9ΗΥϋΒΑΤΕ 
ΤΕΤΒΑδΟΟΙΙΙΜ ΕϋΤΑ (ΟΤΡΑ) 

ΥΥΑΤΕΒ Αϋ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Απολυμαντικές , 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για την απολύμανση κουζινών, χώρων επεξεργασίας τροφίμων. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όπως αΥαφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται 

στην παρούσα απόφαση. 

Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

1 Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Αθήνα, 28 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4927 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
80ΚΒΕΝΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Συμπύκνωμα 

β 40ιτιΙ 
Νο 883 

Για την κουζίνα και χώρους επεξεργασίας τροφίμων, προς απολύμανση των χώρων διακίνησης τροφίμων, σε χώρους 
υψηλής προστασίας. 

Μικροβιοκτόνο (συμπερ. σαλμονέλας, λιστέριας), μυκητοκτόνο, ενεργό κατά ΗΒν, (δραστικό κατά Ηΐν). 

Για σίγουρη δόση στον κουβά 
2 φακελλάκια των 40ππΙ σε 8 λίτρα νερού = 1% 


30ΚΒΕΝΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Συμπύκνωμα 

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΙΟΟρ συμπυκνώματος περιέχουν: 

ΟΐάβογΙάίπιβΙήγΐ3ΓηπΓΐοηϊυηηοΜοπά 7,09: Τβπβίάβ (τενσίδια): „ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για επιφάνειες και εξοπλισμό σε όλα τα τμήματα της κλινικής, στα ιατρεία, τα ιατρικά εργαστή¬ 
ρια. Γ ια την κουζίνα και τους χώρους επεξεργασίας τροφίμων. 

Απολυμαίνει και αφαιρεί συγχρόνως βρωμιές και λίπη από πατώματα, τοίχους, εξοπλισμό, μηχανήματα επεξεργασίας 
και μηχανές εργασίας. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: Σε κουζίνες και χώρους τροφίμων. 

Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών συμφ. με ϋνΟ. 

Περιοχή λιγότερο φορτισμένη 0,25% 

Περιοχή πολύ φορτισμένη 0,75% 

Στον ιατρικό τομέα: 

Απολύμανση και καθαρισμός επιφανειών σε νοσοκομείο και ιατρείο (συμφ. ΩΘΗΜ). 

ΗΒν ενεργό (δραστικό κατά Ηΐν) 1% - 4 ώρες 

2,5% - 1 ώρα 


/ 



Σημειωμένο στον κάνονισμό επικυνδίνων προϊόντων: Β36/38. Ερεθίζει τα μάτια 
και το δέρμα. 826 Σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και συμ¬ 
βουλευτείτε γιατρό. 836/37 Στην εργασία φοράτε κατάλληλα γάντια και προστα¬ 
τευτικά ενδύματα. 

Απολυμασμένες επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τρόφιμα, πριν την 
χρησιμοποίησή τους ξεβγάλτε με νερό τουλάχιστον πόσιμης ποιότητας. 
ΑΣΥΜΒΑΤΟ: Με σαπούνια, ανιονικά απορρυπαντικά και αλκάλια. 


ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 



♦ 


Αριθ. 1732 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00112 

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΑΟΙ1_Ι_ΟΙ_ Ρί.118. 


( 6 ) 


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-35/6.4.93, αποφασίζουμε: 
Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΒΑΟΐυ.01. Ρί.118 με τα κατωτέρω στοιχεία: 

Μορφή-Περιεκτικότητα 3ΡΗΑΥ 

Περιεκτικότητα (συσκευασία) : α) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ δΟΟπιΙ, 

β) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 
ΒΟΩΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 


Δικαιούχος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Παρασκευαστής 
Συσκευαστής 
Υπεύθ. κυκλοφορίας 


ΒΟΟΕ ΟΗΕΜΙΕ ΘΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΒΟϋΕ ΟΗΕΜΙΕ ΟΜΒΗ & Οο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΡΗΑΒΜΑ ΟΗΕΜΙΕ - Α. ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ 



Σύνθεση:% 

ΟΙ-ΙΙΤ ΑΒΟΙ ΑΙ_ΟΕΗΥϋΕ 0.1 

2-ΡΒΟΡΑΝΟΙ.Ε 20.0 

1-ΡΒΟΒΑΝΟΙ.Ε 40.0 

ΡΕΒΡΙΙΜΕ ΚΟΕΙ.ΝΙ50Η \Λ/Α33ΕΒ 284903 0.1 

ΪΛ/ΑΤΕΒ Αϋ 100 


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 


Απολυμαντικές 

Για την απολύμανση επιφανειών, κλινικών, ιατρείων και βιομηχανιών 

Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται 

στην παρούσα απόφαση. 


Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΒΑΟΙΙ_1_ΟΙ_ ΡΙ_υ3 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 5ρΓ3γ. 


β 

500γπΙ 
Νο 10185,. 

ΟΠ. - Β 

Αναλώσιμο μέχρι: 

Για την ταχεία απολύμανση επιφανειών. 

Για την κλινική, τα ιατρεία και την βιομηχανία. 

Μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο δραστικό κατά ΗΒΥ, Ηΐν και ιών της ομάδας ΒΟΤΑ. 



ΒΑ0Ι1_Ι_Ο1_ Ρί.115 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 3ρΓ3γ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 1009 διαλύμματος περιέχουν: 

- προπανόλη-1 40 $ 

- προπανόλη-2 20ς 

- γλουταραλδεϋδη 0,19 



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΣΗ: 

Το ΒβαΙΙοΙ ΡΙυε είναι ένα έτοιμο για χρήση διάλυμα, με ψεκασμό στις μικρές επιφάνειες. 
Απολύμανση επιφάνειας: 

- σε νοσοκομείο και ιατρείο διαλ. - 15 λεπτά 

-φυματίωση διαλ.15 λεπτά 

- ΗΒν ενεργό διαλ. - 15 λεπτά 

-Ηΐν ενεργό . . · διαλ.-. 5 λεπτά 

-ιοί ομάδος ΒΟΤΑ ενεργό διαλ.- 5 λεπτά 


40% προπανόλη-1 
20% προπανόλη-2 
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Σημείο ανάφλεξης συμφ., με ΟΙΝ 51755: 27°0 
Δόση Μβχ 50γπΙ/ιτι 2 βλ. πληροφορίες προϊόντος 

Να μην ψεκάζεται σε/πάνω από ανοιχτή φλόγα. Σημειωμένο συμφ. με κανονισμό κινδύνου. ΠΙΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ. 
Χώροι που δεν κλιματίζονται να αερίζονται μετά την απολύμανση. 

Να μην χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη. 

-4τ-- 


Αριθ. 8015 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00114 (7) 

Αδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου ΒΗΙΙ_Ι_0 ΕΝϋ ΒΑΟ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και 
β) Του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89. 

2) Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Τμ. Στ' αρ. Γ-37/6.4.93, αποφασίζουμε: 
Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: ΒΗΙϋ.0 ΕΝϋ ΒΑΟ με τα κατωτέρω στοιχεία: 

ΥΓΡΗ 

ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 

8.0. ϋΟΝδΟΝ & 80Ν (ΗΕΙΙΛδ) ΠΌ > 

8.0. ϋΟΝδΟΝ & 50Ν (ΗΕΙ_ΙΑ3) 1-Τϋ 
8.0. ϋΟΝδΟΝ & 50Ν (ΗΕΙΙ.Α5) ΙΤΟ 
8.0. ϋΟΝδΟΝ & 80Ν (ΗΕΙ-ίΑδ) ΠΌ 


2.58 
97.42 
100 

Απολυμαντικές 

Για την απολύμανση επιφανειών και σκευών 

Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ — ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται 
στην παρούσα. . 

Επισήμανση: 

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και το φύλλο οδηγιών - Επισήμανση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 


Μορφή-Περιεκτικότητα 

Περιεκτικότητα (συσκευασία) 

Δικαιούχος 

Παρασκευαστής 

Συσκευαστής 

Υπεύθ. κυκλοφορίας 

Σύνθεση:% 

ΒΕΝΖΑίΚΟΝΙΙΙΜ ΟΗΙ.ΟΗΙΟΕ 
ν/ΑΤΕΗ 


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 


ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
’ϋΟΝδΟΝ ΡΗΟΡΕ88ΙΟΝΑΙ* 


Β Η 1 Ι_ Ι_ 0 

ΕΝύΒΑΟ 

ΒΕδΙΟυΑί 

8ΑΝΙΤΙ8ΕΒ 


ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 

Το ΒπΙΙο Επάόεο ΠβδίάυεΙ δεπίίίδβΓ είναι αποτελεσματικό εναντίον των βακτηριδίων που προκαλούν τροφικές δηλητη¬ 
ριάσεις 

Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, όπως πάγκοι εργασίας 
και προετοιμασίας τροφών, μαγειρικά σκεύη και συσκευές, ψυγεία κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ 

1. Καλύψτε ή απομακρύνετε τα τρόφιμα από την επιφάνεια που θα καθαρίσετε. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Καθαρίστε την επιφάνεια με το κατάλληλο διάλυμα ΒΒΙΙΧΟ ΒΒΕΑΚ-ΙΙΡ ή υγρού απορρυπαντικού και ξεβγάλτε 

καλά με άφθονο νερό. ...... 

3. Προετοιμάστε το διάλυμα του ΒΒΙϋ-0 ΕΝϋΒΑΟ ΒΕ3Ι01ΙΑΙ.5ΑΝΙΤΙ3ΕΒ (6 γρ. ανά λίτρο ζεστού ή κρυου νερού - 
1:160) και απλώστε το στην επιφάνεια με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι ή ψεκάστε το με τον ειδικό ψεκαστήρα της 

4. Τα εργαλεία και μικροεξαρτήματα των συσκευών εμβαπτίζονται στην λάντζα σε διάλυμα ΒΡΙί1_1_0 ΕΝϋΒΑΟ ΠΕ5Ι- 
ϋυΑΙ. 3ΑΝΙΤΙ3ΕΗ για 1-2 λεπτά. 

5. Και στις δύο περιπτώσεις ΜΗ ΞΕΒΓΑΖΕΤΕ. Αφήστε τις επιφάνειες και τα σκεύη να στεγνώσουν επαρκως πριν ξανα- 
χρησιμοποιηθούν. 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 

- Ερεθιστικό στα μάτια και το δέρμα. 

- Φυλάξτε το μαρκυά από τα παιδιά. 

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 01-7793777 

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 3.0. ϋ0ΗΝ3ΟΝ & 30Ν 
(ΗΕΙ.Ι-Α3) ΙΜ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 479, Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΛ. 6398234, 6398893 
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